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കുടിവെള്ളത്തിന“ കാടുസംരക'ഷിക്കുക 


കേരളത്തിന്‍െറ പല ഭാഗങ്ങളും ഇന്ന” കഠിനമായ ജലക്‌ഷാമം 
നേരിടുകയാണ്‌. കുടിവെള്ളം പോലും കിട്ടാനില്ല. ഇന്ത്യയിലെ മററ്‌ 
മിക്ക സംസ്‌ഥാനങ്ങളെയും അപേക്‌ഷിച്ച്‌ കേരളത്തില്‍ വളരെ കൂടു 
തല്‍ മഴയുണ്ട്‌. വര്‍ഷാവര്‍ഷങ്ങളില്‍ അതില്‍ ഏററക്കുറച്ചില്‍ വരുന്നു 
ഞ്ടെജചിലും ഏററവും കുറവുള്ള വര്‍ഷങ്ങളില്‍ പോലും അത്‌ ഇന്ത്യന്‍ 
ശരാശരിയെക്കാരം വളരെ ഉയര്‍ന്നതാണ്‌. മഴ ഇക്കൊല്ലത്തേക്കാരം വളരെ 
കുറഞ്ഞ സമയങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്‌. എന്നാല്‍ ഇതിന്‍െറ മുന്നിലൊ 
ന്നുപോലറും മഴയില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്‍ പോലും കുടിക്കാന്‍ മാത 
മല്ല, കൃഷിക്കും വ്യവസായത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ട വെള്ളം കിട്ടുന്നുണ്ട്‌. 
പുൃരകത്തുമ്പോടം കുളം കറുഴിക്കാന്‍ പോകുന്ന ശീലമാണ്‌” നമുക്കു 
ളത്‌. അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പെ കഠിനമായ പവര്‍കട്ടുണ്ടായി. അപ്പോം 
ആകെ വെപ്രാളമായി. മഴപെയ്‌തപ്പോഠം എല്പഠം തണുത്തു. “കൂളം 
കുഴിക്കാന്‍” ആരംഭിച്ചേയില്ല. ഇപ്പോഴും ആകെ വെപ്രാളമാണ്‌. അദി 
സഥാനപരമായ കാരണങ്ങഠം അന്വേഷിക്കാന്‍ നാം മരുതിരുന്നേയില്ല. 
ഇങ്ങനെയായാല്‍ ഒരിക്കലും പ്രശ്‌നക്ങഠം പരിഹരിക്കാന്‍ നമുക്ക 
കഴിയില്ല. 


ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വരടംച്ച ഇതിനു മുമ്പ” ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? 
ഇതിലും മഴ കുറുറഞ്ഞ കൊല്ലങ്ങഠം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? കഴിഞ്ഞ 
പത്തിരുപത്‌ കൊല്ലക്കാലത്തിനുള്ളില്‍ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായ 
വൃത്ാസം വന്നിട്ടുണ്ടോ? പര്‍ഷകാലത്തെ സ്‌ഥിതി എന്താണ്‌? മണ്ണു 
ടിയലറും ഉരുടംപൊട്ടലൂം വെള്ളപ്പൊക്കവും കൃടുതല്‍ സാധാരണ 
മായിത്തീര്‍ന്നിട്ടില്ലേ? ഏതാണ്ട്‌ ഇതൊരു വാര്‍ഷിക പതിവായി 
തീര്‍ന്നിട്ടില്ലേ? ഇത്‌ കൂടൂതല്‍ രൂകഷമായിട്ടില്ലേ? നമ്മുടെ പുഴകളും 
ടേയും തോടുകളുടേയും സ്ഥിതി എന്താണ്‌? മണല്‍ വന്നടിഞ്ഞ 
ആഴം കുറുറഞ്ഞിട്ടറുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കില്‍ വര്‍ഷകാലത്ത” ജലനിരപ്പ്‌” കൂടു 
തല്‍ ഉയരുകയും ഇരദുവശത്തുമുള്ള (പദേശങ്ങളെ വെള്ളത്തിനടിയില്‍ 
ആഴ്‌ത്തുകയറും ചെയ്‌തിട്ടില്ല? എങ്ങനെയാണ്‌ പുഴകളുടെ അടിത്തട്ട 
ഉയര്‍ന്നറുഖോ എന്ന” നോക്കുന്നത്‌? പല പുഴകളിലും കുളിക്കാനിറ 
ങ്ങാനായി പടവറുകളോടുകമുടിയ കുളിക്കടവ്‌ കാണാം. ഏററവും 
താഴെയുള്ള പടികരം ഇന്ന്‌ മണലിനടിയിലാണ്‌. പടവമുകഠം എ(്ത ആഴ 
ത്തില്‍ മണലിനടിയില്‍ പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന്‌” അളന്നു നോക്കാവുന്നതാണ്‌”. 
ദൂരെയുള്ള കാട്ടിലേയും ഇങ്ങുള്ള നാട്ടിലേയും കുന്നിന്‍ ചരിവദുക 





തി 
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ലഠണ അനുഭവപ്പെടുന്നത്‌ ി 


മ പ 


ളിലെ മരങ്ങം വെട്ടി കൃഷി ൭ ചെയ്യുമ്പോം ഗുരുതരമായ രണ്ട്‌' ആപ 
ത്തുകരം സംഭവിക്കുന്നു. നിലത്ത്‌” അടിക്കാടോ ച്ച്പ്‌” ചവറുകളോ 
ഇല്പാതാകറുന്നതിനാല്‍ മഴവെളളം മണ്ണിലേക്ക്‌” കിനിഞ്ഞിറങ്ങുന്നതിനു, 
മുമ്പേ താജോട്ട്‌ ഒലിച്ചുപോകുന്ന. മഴത്തുള്ളികളുടെ വീഴ്ചയുടെ 


വേഗം കുറക്കാന്‍ മരച്ചില്ലകളും ഫലകളും ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ മുഴുവന്‍ 


ശക്തിയോടെ ഭൂമിയില്‍ വീഴുകയും മജ്ക്്‌ കുത്തിയിളക്കുകയും 
ചെയ്യുന്നു. ഈ മണ്ണ്‌” വെള്ളത്തോടൊപ്പം ഒലിച്ചുപോകുടുന്നു അങ്ങനെ 
രണ്ട്‌ കാര്യങ്ങഠം-രണ്ട്‌ ദോഷകരമായ കാര്യങ്ങഠം--സംഭവിക്കറുന്നു: 
മണ്ണൊലിപ്പും അമിതജല (പവാഹവും. ആദ്യത്തേതാണ്‌ നദികളുടെ 
അടിത്തട്ടില്‍ അടിഞ്ഞ്‌” അവയ ടെ ആഴം കൂരക്കുന്ന ത”, അതോട്ടൊപ്പം 
കൂടുതല്‍ വെളമളവും- മഴക്കാലത്തൃമാ്രം-വരുമ്പോഠം, പുഴക്ക്രാകഠം 
ഇടിയുകയും കവിയുകയും കൃഷിക്ക്‌ .നാശനഷ്‌ടങ്ങഠം ഉണ്ടാക്കു 
കയറും ചെയ്യുന്നു. 
രണ്ടു മൂന്നു പതിററാണ്ടുകരംക്ക മുന്‍പ്‌ പശ്ചിമഘട്ടത്തില്‍ 
പതിനായിരക്കണക്കിന്‌ നൂല്‍ ഉറവകടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതു കടുത്ത 
വേനലിലും ആ ഉറവകരം വെള്ളം ചുരത്തികെൌഠൊണ്ടിരിക്കും. ശൂഭ്‌ധ 
മായ വെള്ളം. ഗിരിപര്‍ഗക്കാരും മററു തദ്‌ദേശവാസികളും ഈ വെകുള 
മാണ" ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്‌. രൃ മുളമ്പാത്തിവച്ച”” കുടത്തിലേക്ക്‌ 
നിക്കും. ഇന്ന്‌” ഈ ഉവവകഠം മിക്കവാറും എല്ലാം നവംബര്‍ ഡിസം 
ബര്‍ മാസമാവുമ്പോകേക്കുും വാറും, പ്പിന്നെ നാലഞ്ചുമാസം ഒററ 
ത്തുള്ളി വെള്ളം പോലും കിട്ടുകയില്ല. എന്നും ശുദ്ധമായ കുടിനീര്‍ 
കിട്ടിയിരുന്ന മലഞ്ചരിവുകളാണ്‌ ഇന്ന" ഏററവും കടുത്ത കുടിനീര്‍ 
ക്ഷാമത്തെ നേരിടുന്നത”. ഇന്നും നല്ല കാടുള്ള ചുരുക്കും ചില പ്രദേ: 
ശങ്ങളില്‍, ഉദാഹരണത്തിന്‌ സൈലന്‍റ്‌ പാലിഷിലെ കുത്തിപ്പൂഴയില്‍, 
അററവേനലിലറും മഴക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന അത്രതന്നെ വ്വെള്ളമു, 
ണ്ടാകും. ി: ി വ 
താഴെ, ഇടനാട്ടിലും തീരപ്രദേശത്തും ഇത മറെറാരു വിധത്തി 
' മഴകൈൈത്ത” പെയ്യുന്ന വെള്ളത്തില്‍ 
നല്ലൊരു ശതമാനം മണ്ണ്ലിന്നടിയിലേക്ക” കിനിഞ്ഞിറങ്ങിയിരുന്നത്‌ 
ഇന്ന” കിനിഞ്ഞിറങ്ങാന്‍ സമയം കിട്ടുന്നതിനുമുമ്പ്‌ മിക്കവാറും മുഴു 
വനും സമദ്രത്തിലേക്ക” ഒലിച്ചുുപോവുകയാണ്‌, അതിനാല്‍ പട്ട്‌ 
വേനല്‍ക്കാലത്തേക്ക്‌ ഉപകരിച്ചിരുന്ന ഭൂഗര്‍ഭ സംഭരണം. ഇന്ന്‌ അള 
വില്‍ വളരെയേറെ. കടുഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പൂഴകളിലേയും തോടുകളി 
ലേയും വേനല്‍കാല പ്രവാഹം കുറയുകയും പലതും വററുകയും 
ചെയ്യുന്നു. ഇത” നമക്ക്‌ നേരിട്ട്‌ അനുഭവമുള്ള കാര്യമാണ്‌. പു 


കളും കുളങ്ങളും നേരത്തെ വററുന്നതും ഇതുകൊണ്ട്‌ തന്നെയാണ്‌ 


കുളങ്ങളെ സംബന ്രിച്ചിടത്തോളം ദയനീയമായ മറെറാരു രം 
കൂടിയുണ്ട്‌. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമൂന്നു പതി ററാണ്ടിനുള്ളില്‍ നമ്മുടെ (ഗാമ 


ടി 


ങ്ങളില മുള്ള പല കുളങ്ങളും പൂര്‍ണമായി നികന്ന്‌ പാടമോ പറമ്പോ 
ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു, അവശേഷിക്കു നന്നവയില്‍, പലതിന്‍േറയറും 
വലുപ്പം കുറഞ്ഞു, മിക്കവാറും എല്ലാററിന്റയും ആഴവും ചേറ 
ടരിഞ്ഞ്‌ കൂൃരഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, ഇന്ന്‌ കുളങ്ങളില്‍ സംഭരിക്ക 
പ്പെടുന്ന വര്‍ഷജലത്തിന്‍െറ. അളവ്‌ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതിന്‍െറ പത്തി 
ലൊന്നുപോലും വരില്ല. കേരളത്തെപ്പോലെ നിമ്‌നോന്നതമായ ഭൂ(പ 
ക്്തിയുളള പ്രദേശങ്ങളില്‍ ജലസംഭരണത്തിനും വിതരണത്തിനും 
പററിയ ഏററവും അനുയോജ്യമായ സംവിധാനം കുളങ്ങളാണ്‌. 
 അതുകൊണ്ടുതന്നെയായിരുന്നു ജ്രതയും കുളങ്ങഠം കേരളത്തില്‍ ഉണ്ടാ 
യതും. ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന കുളങ്ങരം, അവയുടെ 


 വലൂപ്പം, ആഴം, ഇപ്പേഠഴുള്ള കറുളങ്ങഠം, അവയുടെ വലുപ്പം, ആഴം 
എന്നിലയുടെ കണക്കെടുുക്കുന്നത” നന്നായിരിക്കും. 


ഇതേവരെ നാം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ കുറച്ചു കണക്കുകരം കൂടി 


പരിശോധിക്കാം--കേരളത്തില്‍ മഴ പെയ്യുന്നതറുവഴി ഒരു കൊല്ലം എത്ത 
വെള്ളം കിട്ടുന്നു, അതില്‍ എത്ര സമുദ്രത്തിലേക്ക്‌. ഒഴുകുന്നു, 
എത ആവിയായി പോകുന്നു, എത(്ത ഭുമിയിലേക്ക്‌ “കിനിഞ്ഞിര 


ങ്ങുന്നും എര(്ത വിവിധ ആവശ്യങ്ങംക്കായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടുന്നു 
മുതലായ കണക്കറുകരം. 


കേരളത്തില്‍ മൊത്തം ഒരു കൊല്ലം പെയ്യുന്ന മഴ ഏതാണ്ട്‌” 12000 
കോടി ഘനമീറററാണ്‌. മററുള്ള കാരൃങ്ങളെക്കറുറിച്ച്‌ കാര്യമായ കരണ 
ഒറെകളൊന്നുമില്ല. ി 

മഴയുടെ ഭൂരിഭാഗവും കാലവര്‍ഷക്കാലത്ത്‌ 2-3 മാസങ്ങളാ 
യാണ്‌ പെയ്യുന്നത്‌. തുലാവര്‍ഷം വടക്കന്‍ ജില്പകളില്‍ തുലോം ദൂര്‍ 
ബലമാണ്‌. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയില്‍ വടക്കന്‍ ജില്ല 
കളിലും (കണ്ണൂര്‍-തൃശൂര്‍) തെക്കന്‍ ജില്പകളിലും . (തിരുവനന്ത 
പൃരം-എറണാകുുളം) മുഴുവനും മാസങ്ങളില്‍ പെയ്യുന്ന മഴയറുടെ 
“ അളവ്‌ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു ഏകദേശ കണക്കാണിത്‌. 


മഴയുടെ വീതരണക്കണക്ക”--സെ മീ 











പ | ജില്പകഠം ജില്പകരം. 
മെയ-നവംബര്‍ പ 260 
ഡിസംബര്‍--ഏപ്രില്‍ ) | 12 വ 
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ി 
. ഈ പട്ടികയില്‍നിന്ന്‌ വൃക്‌തമാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്‌. 
1) തെക്കന്‍ ജില്ലകളെ യ: വടക്കന്‍ ജില്ലകളില്‍ ൭൭ 


സ്വല്‍പം കൂടുതലാണ്‌”. 
2) വടക്കന്‍ ജില്പകളില്‍ ഡിസംബര്‍. .ഏപ്രില്‍ മാസങ്ങളില്‍ വള്‌ 


രെ കുറവേ മഴയുുള്ളു. മൊത്തത്തിന്‍െറ ഏതാണ്ട്‌ 49%. ഇക്കാലത്ത” തെ 


ഒന്‍ ജില്ലകളില്‍ മൂന്നു, മടങ്ങില്‍, കൂടുതല്‍ മഴയുണ്ട്‌ .മൊത്തത്തിന്‍െര 
12 ശതമാനം. 


3) വേനല്‍ക്കാല രം വടക്കന്‍ ജില്ലകളില്‍. കൂടുതല്‍ രൂക്ഷമാ 
യിരിക്കും. ലി 


ജൂണ്‍. ആഗസ്‌ ററ്‌ കാലത്ത്‌ വടക്കന്‍ ജില്ലകളില്‍ പെയ്യുന്ന മഴ 
വെള്ളത്തിന്‍െറ ഏതാണ്ട്‌ 80ശതമാനവും കടലിലേക്ക്‌” ഒലിച്ചുപോകു 


' തായി സങ്കല്‍പിക്കാം.- തെക്കന്‍ ജില്ലകളില്‍ ഇത്‌ കുറവായിരി 


ക്കു ംരണ്ടു കാരണങ്ങം കൊണ്ട. മഴയുടെ തീവ്രതക്കുറവും മല 
ഞ്ചരിവുകളില്‍ ഇനിയും ബാക്കിയുള്ള കാടുകളും. ഇവിടുത്തെ 
ഒലിച്ചുപോക്ക്‌ 70 ശതമാനമാണെന്ന്‌ സങ്കല്‍പിക്കുക. അപ്പോം 
കിനിഞ്ഞിഠക്ക്‌ യഥാ്കമം 10 ശതമാനവും 20 ശതമാനവും എന്നു 
കിട്ടുന്നു. ഇത്‌ ഭൂഗര്‍ഭസംഭരണത്തിലേക്കുള്ള റീച്ചാര്‍ജ്‌ ആണ്‌, 
അതുപോലെ സെപ്‌ തംബര്‍-നവംബര്‍ മഴയിലേയറും 10 ശതമാനവും 
20 ശതമാനവും റീച്ചാര്‍ജായി കിട്ടുമെന്ന്‌ കരദുതാം .ഇതാണ” ഇന്നത്തെ 
നില. . ഇതൊക്കെ വളരെ പരുക്കനായ കണക്കുകളാണ്‌”. കുന്നിന്‍ 
ചരിവദുകളിലെ വ്യക്ഷാവരണം. നശിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ കിനിഞ്ഞി 
റക്ക്‌ഇതിനേക്കാഠം കമടുതലാകുമായിരുന്നു. മൊത്തംമഴയുടെ മുപ്പതു 
ശതമാനമെങ്കിലും വരുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ വനനശീകരണത്തിന്‍െറ 
ഫലമായി പ്രതിവര്‍ഷം നമുക്ക” നഷടമാകടുന്ന ലെ ഏക 


' ദേശമായ ഒരു കണക്ക്‌ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. 


ി വടക്കന്‍ജില്പകരം തെക്കന്‍ജില്പകഠം 
ആകെ വീസ്‌തര്‍ണം 20000 ച: കി 18000 ച: കി 
മഴ (മെയ്‌-നവംബര്‍) ദി 0 
അധികമായ ഒലിച്ചുപോക്കു്‌* 60 സെ.മി .. ക7സെ.മി 
ഇപ്രകാരമുള്ള വെള്ളം ൂ 
(കോടി ഘനമീററര്‍), 1200 ടി ി 850 


ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വെള്ളത്തിന്‍െറ മൂന്നില്‍ ഒന്നെങ്കിലും കൃഷി 
ക്ക്‌” ലഭ്ൃയമായിരറുന്നെങ്കില്‍ എന്തു നേട്ടമുണ്ടാകുമായിരുന്നമുാ റിസര്‍ 
വോയറുകളുടെ ആവാഹ കേഷ്രതത്തില്‍ പെയ്യുന്ന വെള്ളം കവിഞ്ഞെൊ 
ഴുകാതെ ഭുമിക്കിടയില്‍ സം ഭരിക്കുപ്പെട്ടിരൃന്നെങ്കില്‍ എന്തറുനേട്ടമൂണ്ടാ 
കൂമായിരുന്നു? ഈ അന്വേഷണങ്ങരം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ചില വസ്‌തു 
തകളാണ്‌ നമുക്ക്‌ പ ആദ്യമായി കൃഷിയുടെ 
കാര്യം എടുക്കാം. ി 


൭ 
വെള്ളവും കാര്‍ഷികോല്‍പാദനവും . 


“ ഏത്‌ കൃഷിയുടെയും ആതുന്തിക വിജയത്തില്‍ നിര്‍ണായകമായ 
പടം” വഹിക്കുന്നത്‌ ജലത്തിന്‍െറ മേലുള്ള നിഷ്രന്തണമാണ്‌. വേണ്ട 
സമയത്ത്‌ വേണ്ടത്ര വെള്ളം കിട്ടിയാലേ, ശാസ്‌ (തീയമായ കദ്ദഷി 
നടക്ക. ശാസ്‌ (്രീയ കൃഷിയും ഇന്നത്തെ കൃഷിയും തമ്മില്‍ ഉല്‍പാ 

_ഭനക്ഷമതയിലുള്ള വൃത്ര്യാനാം ഏററവും ചൃരൂങ്ങിയത്‌ 9:1 ആണ്‌. 
തല്‍ക്കാലം 2:13 എന്നെടുത്താല്‍ മതി. അതായത വേണ്ട്ര വെള്ളം വേണ്ട 
സമയത്ത്‌ വേണ്ട സ്ഥലത്ത്‌ ഉണ്ടെങ്കില്‍ വിളവ്‌ ഇരട്ടിക്റെം. വെള്ളം 


 ലഭിക്കുന്നതറുകൊണ്ടെ്‌ വൃത്യസ്‌ത വിളകംക്കറുണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങരം, 


വൃത്ൃസത അളവിലായിരിക്കും. അതിനാല്‍ തല്‍ക്കാലം താരതമ്യ 
ത്തിന്‌ വേണ്ടി ഇപ്പോഠം നെല്‍ ദ്രഷിമാ്തം എടുക്കാം . ഇപ്പ്ോം പുഞ്ച 
കൃഷിക്ക്‌ ലഭ്യമാകുന്നതിന്‍െറ 10-20 ശതമാനം കൂടുതല്‍ വെകൂളം ലഭ്യ 
' മാക്കിയാല്‍, വിളവ്‌ ഇരട്ടിപ്പിക്കാം--- 1.85 ടണ്‍/ഹെക്‌ടറില്‍ നിന്ന" 
8.70 ടണ്‍/ഹെക “ടര്‍ ആക്കാം. ഇതിന ഒരു ഹെക്‌ടാറിന്‌ 2000 ഘന 
മീററര്‍ വെള്ളം മതി. ലഭിക്കുന്നത്‌” 1.65 ടണ്‍ അധികം. അതിനാല്‍ ഒ രു 
ഘനമീറററിന്‌ ഒരു കിലോഠധശാം അരി എന്ന്‌. മൊത്തത്തില്‍ എടുക്കാം. 
ഇതിന്‍െറ വിലയില്‍ പുതുതായി ഉല്‍പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട മൂല്പ്യം ചുരു, 
ങ്ങിയത്‌ 2 രൂപയെങ്കിലും വരും. പുഞ്ചക്ൃഷിയുട വിസ്‌തീര്‍ണം 
വര്‍ധിപ്പിക്കാനാണ്‌ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കറുന്നതെങ്കില്‍ ഒരു ഹെക്‌ടാര്‍ 
സ്‌ഥലത്തെ ശാസ്‌ത്രീയ കൃഷിക്ക്‌” 10000 ഘന മീററര്‍ വ്വെള്ളം മതി 
യാകും: ഉല്‍പാദനം 4 ടണ്‍ ആയിരിക്കും. അതായത്‌ ഒരു ഘനമീററ 
റിന്‌ 400 (ഗാം-പുതറുമദുല്ൃയം 1 രൂപ. പച്ചക്കറി, ഫല പ്യക്ഷങ്ങം, 
തെങ്ങ്‌” മുതലായവയുടെ കാരൃത്തില്‍ വ്വെള്ളത്തിന്‍െറ ഉല്‍പാദനക്ഷമത, 
ഇതിലും കൂടുതലാണ്‌. മുന്നും നാലും രൂപഘനമീററര്‍ വരും. 
“ മൊത്തത്തില്‍ ഇങ്ങനെ പറയാം: ഒരു ഘന മീററര്‍ വെള്ളം കിട്ടിയാല്‍ 
ക്ഷിക്കാരന്‍ ശരാശരി 2 രൂപയുടെ പുതുറുമുല്യം സൃഷ്‌ടിക്കും. 20 
ഘനമീററര്‍ വെളള്മുണ്ടായാല്‍ ഒരു കര്‍ഷക്തൊഴിലാളിക്ക്‌” ഒരു ദിവ 
സത്തെ തൊഴില്‍ നല്‍കാന്‍ കഴിയു. ഈ അടിസ്‌ഥാനത്തില്‍ വനനശീ 


കരണത്തിന്‍െറയും കുന്നിന്‍ ചരിവറുകംം നഗ്‌നുമാപ്പെടുന്നതി 


 ന്‍െറയറും ഫലമായുണ്ടാകുന്ന പ വരുത്തി 


വെക്കുന്ന നഷാടം കണക്കാക്കാം. 
ആകെ നഷ്‌ടപ്പെടുന്ന വെള്ളം 2050 കോടി ഘ. മീ. 
ഇതില്‍ 30% കൃഷിക്ക്‌ ലഭിച്ചാല്‍ 615 കോടി. 


ഇത്‌ തി മൊത്തം പെയ്യുന്ന 
മഴയുടെ 20% ൫ മാ്തമാണ്‌) 


ഇത്‌ സൃഷ ക പുതുമുല്യം ലം 1230 കോടി 
- ഇത സൃഷ്ടിക്കുന്ന തൊഴില്‍ ദിനങ്ങഠം 30 കോടി 


മം 


യ 
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എര്ര ഗുരുതരമാണ്‌ വനനശീകരണത്തിന്‍െറ- പ്രത്യാഘാതം 
എന്ന്‌ മനസ്‌സിലാക്കാനേ ഈ കണ്‌ ഉപകരിക്കൂ. ഇത്‌ സാക്ഷാ 
ത്‌കരിക്കുന്നതിന്‌ നടത്തേണ്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങം പലതാണ്‌". അവ 
പരി ശോധിക്കദുന്നതിന്‌ . മുമ്പ”, വനനശീകരണം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന 
മററു നഷടങ്ങാം കൂടി ഒന്നു പരിശോധിക്കാം. പശ്‌ചിഷഘട്ടത്തിലെ 
നല്ല കാടുകരംക്ക്‌” ഹെക്‌ടാര്‍ ഒന്നിന്‌ ചുരദുങ്ങിയത” 10000 ഘനമീററ൪ 
വെള്ളമെങ്കിലും ഒലിച്ചുപോകുന്നത്‌ തടയാന്‍ കഴിയും. മലമ്പുഴ. 
പിച്ചി, നെയ്യാര്‍ മുതലായ ജലസേചന പദ്ധതികളും പെരിങ്ങല്‍ 


ക്കുത്ത”, ജൂടുട്കിം ശബരിശിരി........തൂടങ്ങിയ ജലവൈദ്യുത 
പദ്ധതികളും , റിസര്‍വോയറുകളില്‍ കെട്ടിനിറുത്തിയ. വെള്ളത്തെ 
ആ(്രയിച്ചാണ പ്രവര്‍ത്തികടൈന്നത്‌. ഈ ' ജലസംഭരണികളുടെ 


ആവാഹക്ഷ്രേതത്തിലെ വനനശിീകരണത്തിന്‍െറ ഫലമായി രണ്ടൂതര 
ത്മില്‍ നഷാടമുണ്ടാകുന്നു. മണ്ണൊലിച്ചു” റിസര്‍വോയറില്‍ അടിഞ്ഞ 
അതിരെറ സംഭരണശേഷി കൃറയുന്നു. അതിന്‍െറ ഫലമായും 
വര്‍ഷകാലത്തെ അധികരിച്ച ഒലിച്ചുപോക്കിനന്‍െറ ഫലമായും 
അണക്കെട്ടുകളില്‍ കൂടുതല്‍ വ്വെള്ളം കവിഞ്ഞൊഴുകറുന്നു. ചേറടിയല്‍ 
അണക്കെട്ടുകളുടെ ആയദുസ്‌സ്‌ കറുറയ്‌ക്കറുന്നു. ഒരുഹെകടാ൪ കാട്‌ 
നശിച്ചാല്‍ ചുരുങ്ങിയത്‌ 8000 ഘനമീററര്‍ വെള്ളമെങ്കിലും കവി 
ഞ്ഞൊഴറുകുന്നതിന്‌ അത്‌ കാ ണമാകറുന്നതായി കണക്കാക്കാം. ഇത” 
ഏതാണ്ട്‌ 009 യൂണിററ്‌ വൈദ്യമൃതി ഉല്‌പാദിപ്പി ക്കാന്‍ മതിയാകും. 
ഒരു യൂണിററ്‌ വൈദ്യതി ഉപയോഗിച്ചു നടത്തുന്ന അധ്വാനത്തിന്‍െറ 
ശരാശരി ഉല്‌പാദനം 5-6 രൂപയ്‌ക്കാണ്‌.. അങ്ങനെ കാച്ചമെന്‍റ്‌ 
ഏരിയയിലെ ഒരു ഹെക്‌ടാര്‍ വനനാശം പ്രതിവര്‍ഷം 30000-40000 


ം ന നഷ്‌ടമൂണ്ടാക്കുന്നമു. രിസര്‍വോയററുകരം പ 


നഷാടം പ്രതിവര്‍ഷം കൂടി കൃടി വരികയണ്‌. 

ഇത്രയറും ഗുരുതരമാണ്‌കാടിന്‍െറ സാമ്പത്തികം. (്രതേകിച്ചും 
ജലസംദഭരണികളിലെ ആവാഹക്ഷേ്രേതത്തിലെ. അതിനാല്‍ എല്ലാ ആവാ 
ഹക്ഷേത്രങ്ങളിലേയും. എല്ലാത്തരം മരം മൂറിപ്പിടലൊും 'പൂര്‍മണായി 
നിരോധിക്കുകയാണ്‌: ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതു്‌. അതുപോലെ, പുതിയ, 
ശാസ്‌ത്രീയമായ ഒരൂ വനപരിപാലന പരിപാടിക്ക്‌ രൂഷംനല്‍കുുന്ന 
തുവരെ മററു കാടറുകളിലെയുും നാട്ടിലെ രര 
മരംമറുറിപ്പ്‌" നിരോധിക്കണം. ച്വെള്ളം ഒലി പച്ചുപോകുന്നതും മണ്ടാ 
ലിപ്പും തടയാനാണിത്‌. വീട്ടുപളപ്പൃകളിലെ മരം ഖെട്ടറുന്നത്‌ തട 
സ്‌സപ്പെടുത്താനാണ്‌ ഇന്ന” വനംവകുപ്പ്‌” നിയമങ്ങ ഉപയോഗിക്കു 
ന്നത്‌. നാട്ടില്‍ 15-205 യില്‍ കൂടുതല്‍ ചരിവുള്ള (പദദശത്തെ മര 
ഞ്ദഠം വെട്ടുന്നതേ നിയ്യന്തിക്കേണ്ടതമുള്ളു. അടിയന്തിരമായി അതി 
ബൃഹത്തായ മണ്‍സംരക്ഷണ-ജലസംരക്ഷണ പഠയിപാടികംരംക്കു" രൂപം 
നല്‍കണം. ചെയ തൃപോയ തെറാലുകഠം കുറച്ചെങ്കിലും തിര ത്തോന്‍ 


്‌ 
പററും. കാടു സംരക്ഷിക്കുകയെന്നത്‌” കര്‍ഷകന്‍െറ ആവശ്യമാണ്‌”. 


ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ്‌. അത്‌ ചെയ്യണം. എന്നാല്‍ ഇതിന്‍െറ 


യെല്ലാം ഫലങ്ങഠം അറിയാന്‍  കൊല്ലങ്ങരം പിടിക്കും. ഇടനാട്ടിലും 


തീരപ്രദേശത്തും പുതിയ, വന്‍തോതിലുള്ള ജലസംരക്ഷണ നടപടി 
കഠം കൈക്കൊള്ളണം. ആര്‍ക്കും ഒരു തര്‍ക്കത്തിനും ഇടനല്‍കാത്ത ചില 
പരിപാടി കളുണ്ട്‌. ഓരോ പഞ്ചായത്തിലുമുള്ള എല്പാ പൊതറുകുളങ്ങ 


ളുടെയും കിണറുകളുടെയും' ആഴം കൂട്ടുകയും അരികറുകരം സംര 


ക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. 10൧൭, ന്ന, ൭154:.....-... തുടങ്ങിയ പദ്ധ 
തികളുടെ ഫണ്ടുകളും ക്രേന്ദഗവണ്‍മെന്‍റിന്‍െറ കൈവശമുള്ള ഭക്‌ഷ്ൃയ 
ധാന്യങ്ങളും (000 7൨ 0൩0) ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം. പൊതു 
ആവശ്യത്ങരംക്ക്‌” വിട്ടുകൊടുക്കാന്‍ തയ്യാറുള്ള സ്വകാര്യ കുളങ്ങളും 
നേരെയാക്കാം. തോടുകളില്‍ വ്യാപകമായ തോതില്‍ ഇട ബണ്ടുകളിട്ട്‌ 
ഒക്‌ടോബര്‍--നവംബര്‍ മാസങ്ങരംക്കുശേഷമുള്ള ഒലിച്ചുപോക്ക്‌' തട 
യാം. ഇത്തരത്തിലുളള പരിപാടുകരംക്കായി 0൧ മുന്‍കയ്യെടുത്തെന്നു 
വരില്ല. ജനങ്ങരം തന്നെ മൂന്‍കയ്യേടുക്കേണ്ടിവരും . 


വൈദ തി 


കേരളം നേരിടാന്‍ പോകുന്ന വൈദ്യൃതിക്കമ്മിയേക്കുറിച്ച്‌ 1975 
മൃതല്‍ പരിഷത്ത്‌ മുന്നറിയിപ്പ്‌" നല്‍കാന്‍ തുടങ്ങിയിരുന്നതാണ . 
എന്നാല്‍ വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡും മററധികാരികളും അത്‌ കേരംക്കാന്‍൯ 
തയ്യാറായില്ല. ആറാംപദ. തിക്ക്‌ രമണ സമയത്തും കേരള 

ത്തിലെ വൈദ്യുതി ആസൂ(തണത്തെക്കുിച്ച്‌ രൃക്ഷമായ തര്‍ക്കത്തഠം 
ഉണ്ടായി. സൈലന്‍റ്‌ വാലി പദ്‌ധതിയെച്ചൊല്ലിയുണ്ടായ വിവാദ 
ങ്ങം പ്രസിദ്ധമാണ്‌. അവയൊന്നും ഇവിടെ ആവര്‍ത്തിക്കേണ്ടതില്ല. 
വര്‍ഷക്കാലത്ത്‌ പെയ്യുന്ന , മവൈളളത്തിന്‍െറ കൂടുതല്‍ നല്പ ശത 
മാനം തടഞ്ഞു നിറുത്തുന്നതിന്‌ ആവാഹക്ഷേര്രതത്തിലുള്ള കാടറുകു 
ളുടെ (പ്രാധാന്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞതാണ്‌. എന്നാല്‍ ജലവൈ 
ദൃയദൃതികൊണ്ടുമാര്രം കേരളത്തിന്‍െറ ആവശ്യം നിറവേററാനാകില്ല. 
പുതിയ ള്രര്‍ജ ഉറവിടങ്ങടം കാണറുക തന്നെ വേണം. അണറുവൂം കല്‍ 
ക്കരിയറുമാണിവ. അണറു ഉര്‍ജനിലയം കേരളത്തില്‍ അഭിലഷണീയ 
മല്ല. ഉയര്‍ന്ന ജനസാന്‌ര്രത, പരസ്‌പരബന്‌ധിത ജലമാര്‍ഗങ്ങഠം, 
(പാഠയേണ അസാധ്യമായ പ്രതിസന'ധിമാനേജ൦മെന്‍റാ എന്നിവയാണ്‌ 
കാരണുങ്ങരം. എത്രയും വേഗത്തില്‍ കല്‍ക്കരി കത്തിക്കുന്ന താപനില 
യങ്ങരം സ്ഥാപിക്കുകയേ നിവൃത്തിയുള്ളു എന്ന്‌ സര്‍ക്കാരും 
ം ബോര്‍ഡും അംഗീകരിച്ചിരിക്കൂന്നു. എന്നാല്‍ അത്‌ മനമില്പാമന 
സ്‌സോടെയുള്ള അംഗീകാരമാണ്‌. മാത്രമല്ല, കല്‍ക്കരി നിലയക്കരംക്ക'” 
വേണ്ട സ്ഥലം തെരഞ്ഞെടുക്കാനോ പദ നം ട്‌ തയ്യാറാ 


തം 


പ 


ല്‍ 7 
പം 


ന" 
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ഒഓനോ, നിര്‍മാണത്തിന്‍െറ മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കാനോ ഉളള കഴിവ്‌ 


ഇന്ന്‌ ബോര്‍ഡിനില്ല.തികച്ചും സ്വതരന്തമായ ഒരു സംവിധാനം-ഒരു 


സ്‌റേറററ്‌ തെര്‍മല്‍ .പവര്‍ ബോര്‍ഡ-ഉണ്ടാക്കൂകയും താപനിലയ 
ആസൂധതണത്തിലും നിര്‍മാണത്തിലും നടത്തിപ്പിലും അനുഭവ പ്രി 
ചയുമറുളള ആളുകളെ തേടിപ്പിടിച്ച്‌” അതിന്‍െറ ചുമതല ഏല്‍പിക്കൂു 
കയറും ചെയ്‌തില്ലെങ്കില്‍ ഒന്നും നടക്കാന്‍ പോകുന്നില്ല. തൃത്തു 
ക്കൂടി, വിജയ വാഡ, മേട്ടൂര്‍ താപനിലയങ്ങളെപ്പാം തന്നെ 4-5 കൊല്ല 
ത്തിനുള്ളിലാണ്‌ പണിതീര്‍ത്ത്‌ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചത്‌. സ്ഥാന 
നിര്‍ണയത്തില്‍ നങ്കുചിത രാഷ്‌ടീയ താല്‍പര്യങ്ങളേോ സ്ഥാപിത 
വ്ൃകാതിതാല്‍പര്യങ്ങ്‌ളോ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയാല്‍ പദ്ധതി ആകെ 
പൊളിയും. അതിനാല്‍ കല്‍൧രൊി നിലയ നിര്‍മ്മാണത്തെക്കുറിച്ച്‌” 
അടിയന്തിരമായി : ഉയര്‍ത്തേണ്ട, മുദ്രാവാകൃത്ങരം . താഴെ പറയുന്നവ 
യാണ്‌. 

റ കല്‍ക്കരി ണിലയങ്ങളില്‍ വൈദഗ'ധൃമുളള. ക പ്രോജക്‌ട്‌ 

* ഓഫ്മീസറെ നിയമിക്കുക. 


൭) ' അദീദേഹത്തിന്‍െറ്‌ സഹായത്തോടെ അനുയോജ്യമായ കുണ്‍സരം 
ട്ടന്‍റിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക. 
൮ നിലയ നിര്‍മാണത്തിന്‌ അനുയോജ്യമായ സ്‌ഥലം കണ്ടുപിടി 
ക്കുക. സ്‌ഥലം അകയര്‍ ചെയ്യുക. 
റ ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം തന്നെ നിര്‍മാണം ആരംഭിക്കുക. , 
൮ 1992 ന്‌ മുമ്പു തന്നെ പണി പൂര്‍ത്തിയാക്കുമെന്ന” ഉറപ്പു 
വരുത്തുക. 
. പക്ഷെ വരുന്ന 5 കൊല്ലം എങ്ങനെ. കഴിച്ചു കൂട്ടാം? 1992, ആകു 
ദമ്പാഴേക്കറും നമ്മൂടെ യഥാർതഥ വൈദ്യുതി ഡിമാന്‍റ്‌ ഏതാണ്ട? 
1000 കോടി യൂണിററായിരിക്കും, ഉല്‍പ്പാദനശേഷി --മഴ പിഴയ ടി 
തിരുന്നാല്‍-ഇടമലയാറും ശബരിഗിരി ആഗ'മെന്‍േറഷനറുംഇടുക്കി 111 
ഉം അടക്കം 550 കോടി യൂണിററാണ്‌. രാമഗദുണ”ഡം, നെയ്‌ലേലി, 
കുല“പാക്കം എന്നീസ്‌റേറഷനുകളില്‍ നിന്നായി 130കോടി യൂണിററ്‌ 
കൂടി കിട്ടുമെന്ന്‌ (്രതിക്ഷിക്കൂന്നു. അങ്ങനെ മൊത്തം 630 കോടി 
യൂണിററ്‌. ഏതാണ്ട്‌ 17090 മെഗാവാട്ട്‌ ശേഷിയും. ആവശ്യമായ 
പ്രതിഷ്‌ഠാപിത ശേഷി 2709 മെഗാവാട്ട്‌” വരും. 
വരമൂന്ന അഞ്ചുകൊല്ലക്കാലത്ത്‌ വാര്‍ഷിക ശരാശരി 20 മുതല്‍ 
30 പരെ ശതമാനം പവര്‍കട്ട്‌” നേരിടേണ്ടിവരും. കാലവര്‍ഷം തീരെ 
പിഴച്ചാല്‍ വേനല്‍ക്കാലത്ത 50 മുതല്‍ 770. ശതമാനം വരെ പവര്‍കട്ട്‌ 
ഉണ്ടാകറുന്നതാണ”. 1992 പരെ ഇതില്‍നിന്ന്‌ രക്‌ 'ഷപ്പെടാന്‍ മാര്‍ഗ 
മില്പ. താപനിലയത്തിന്‍െറ പണി ജന്നേ തുടതങ്ങുന്നില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ 
ഡ്മറും അവസ്‌ഥ ഗുരുതരമായി തുടരും .. സൈലന്‍റ്വാലി, അണദുനി 
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ലയം എന്നിവക്കുവേണ്ടി പാശിപിടിച്ച ഗവണ്‍മെന്‍റും ബോര്‍ഡും 
ആണ്‌ ഈ ദൂരവസ്‌ഥക്ക്‌ ഉത്തരവാദികടം. ഇനിയും സൈലന്‍റ്വാ 
ലിയും അണുശകതിനിലയവറും വേണമെന്ന്‌ ആരെങ്കിലും വാദി ഒറ്റ 
കയാണെങ്കില്‍ അത്‌ കേരളത്തിന്‍െറ താല്‍പര്യങ്ങംക്ക്‌ ദ്രോഹകരമായ 
രിക്കും. 1987--1992 കാലത്ത” വാര്‍ഷിക ശരാശരി പവര്‍കട്ട്‌ 90 ശത 
മാനമായിരിക്കും എന്നെടുത്താല്‍ അതില്‍ വലിയ തെററുവരില്ല. ഈ 


' പവര്‍കട്ട്‌” നടപ്പാക്ടുന്ന രീതിയിലും ഒരു നയം രൂപീകരിദേണ്ടെത* 


ആവശ്യമായിരിക്കുന്നറു. വൈദ്യൂതി എന്നത്‌ റേഷന്‍ ചെയ്യേണ്ട ഒരു, 


ഇനമായിത്തീര്‍ന്നിരി ററുന്നറു. എന്തിന്‍െറ അടിസ്റഥാനത്തീലഠയിരി 
ക്കണം റേഷനിങ്‌ നടത്തുക? പരമാവധിപേര്‍ക്ക്‌ തൊഴില്‍ ലഭിക്കുക 
യും ദേശീയോല്‍പാദനം മാക്‌സിമീകരിക്കുകയും ചെയ്യന്ന വിധത്തി 
ലറയിരിക്കണം ഉള്ള വൈദ്യുതി. ഉപയേറഗിക്കേണ്ടത്‌. 


ചില വൃവസായങ്ങാംക്ക” വളരെ കുറച്ച്‌ വൈദ്യദുതിമതി. പക്ഷേ 
ആ വൈദ്യുതി ഇല്ലെങ്കില്‍ അവ പുട്ടും. അച്ചടിശാലകഠം, എന്‍ജിനീ 


യറിംഗ്‌ പര്‍ക്ക്‌ഷോപ്പുകരം തമടൂടത്തിയവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്‌". ഇവ! 


യില്‍ . ഒരു തൊഴിലാളിക്ക്‌” ഒരൂ ദിവസത്തേക്ക്‌ 5-3 യൂണിററ്‌ 
വൈദ്യുതി മതിയാകും, താഴെ പട്ടിക നോക്കുക. ഏതാനും ആധു 
നിക വ്യവസായങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികരംകടെ പ്രതിദിനം ആവശ്യ 
മായ വൈദ്യുതിയുടെ അളവ്‌ കൊടുൃത്തിരിക്കുന്നു. 


ഒരു ദിവസം ഒരു തൊഴിലാളിക്കുവേണ്ട 
വൈദ്യുതി: യൂണിററ്‌ 








വൃവസായം | വൈ വൃവസായം ! വൈ 
്‌ ദൃൃതി ദ്യൃതി 
1 ദ്രാന്‍സ്‌ ഫോര്‍മേ 6 സ്‌ററീല്‍ കോം 
സ്‌ ആന്‍ഡ  - പ പപ്ള്കാസ 200 
ഇലക്‌ര്രിക്കല്‍സ്‌ 12 
പം 7. ക്രാര്‍ബൊറണ്ടം 2൫60 
“2 കേരള ന്യൂസ്‌ 
പ്രിന്‍റ്‌ 19 8 കോമിന്‍കോ 
ല്‍ ി ബിനാനി 370 
38 വെസ്‌റേറണ്‍ ഇന്ത്യ 
പ്പൈവുഡ്‌സ്‌ 20 8 ദ്രാവന്‍കോര്‍ 
ഇലക ട്രോ ൽ 
4" അപ്പോളോ കെമിക്കല്‍സ്‌ .. | 580 
൨ 
ടയേഴ്‌സ്‌ 830 


10 ഇന്ത്യന്‍ അലൂ 


5 എച്ച്‌. എം.ടി. ക മിനിയം 1000 . 
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രണ്ടുതരം വൃവസായശാലകരം തമ്മിലുള്ള വൃത്യയാസം [പകട 
മാണ്‌. വലത്തെ സെററ്‌ വൈദ്യുതി പ്രധാനമായ വൃവസായങ്ങളാണ്‌ . 
ഒരു യൂണിററ്‌ വൈദ്യുതി സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന തൊഴിലവസരവും പൃതദു 
മൂല്യവും വളരെ കുറവായിരിക്കും. _ അപ്പോം നയം സ്വയം 
വൃക തമായിത്തീരുന്നു. വരുന്ന അഞ്ചുകൊല്പത്തേക്ക്‌ മാധരതമല, 
വൈദ്യുതിയുടെ സപ്പൈ മെച്ചപ്പെടൃത്തുന്നതപൃവരെ, ഇത്തരത്തില്‍പെട്ട 
ഒരൊററ പുതിയ വൃവസായവും ആരംഭിച്ചുകൃട; ഉള്ളവയുടെ ശേഷി 
വര്‍ധിപ്പിക്കയുമരുത'. പവര്‍കട്ടിന്‍െറ കാര്യത്തിലും ഈ സമീപനം 
ആവശ്യമാണ്‌. 

കേരളത്തില്‍ ഇന്നുള്ള വൈദ്യമൃതി പ്രധാനങ്ങളായ പത്തു 
വ്യവസായങ്ങളുടെ മൊത്തം ഉപഭോഗം ഏതാണ്ട്‌ 120 കോടി യൂണ്ടിററ്‌ 
വരും. ഇവയിലെല്ലാം കൂടി ഏതാണ്ട്‌ 20,000 തൊഴിലാളികരം 
ഉണ്ടാകും. മറെറല്പാ വ്യവസായങ്ങളിലും കൂടി ഉപഭോഗം 180 കോടി 
യൂണിററാണെന്നിരിക്കട്ടെ. ഇവയിലെ ആകെ തൊഴിലാളികളുടെ 
എണ്ണം (ആളൊന്നുക്ക്‌ 5000 യൂണിററ്‌ പ്രതിവര്‍ഷം എന്ന നിരക്കില്‍) 
ഏതാണ്ട്‌ 3മൂലക്ഷം വരും. ശരാശരി പവകട്ട്‌” 20% എന്നെടുക്കറുക. 
അപ്പോം 

ഒന്നാം (്ഗരൂപ്പില്‍ നഷ്‌ടപ്പെടുന്ന തൊഴില്‍ 12000 ,40. 2. 2400 

രണ്ടാം (ഗ്രൂപ്പില്‍ 9൭0000 0. 2 _. 70,090 

ഒന്നാം(ഗ്ൂപ്പിലെ പവര്‍കട്ട്‌ 40 ശതമാനമാണെങ്കില്‍ എക്‌സ്‌ ടാ 
നഷ്‌ടപ്പെടുന്ന തൊഴില്‍. 2400 


അതില്‍നിന്നുള്ള ഉര്‍ജം രണ്ടാം ധഗൂപ്പിന്‌ നല്‍കുമ്പോരം 
കിട്ടുന്ന തൊഴില്‍ 


(120 0.20 20) (4 303)--46000 
. മൊത്തം തൊഴില്‍ നഷ്‌ടം പകുതിയായി കുറയുന്നു. 


അതായത്‌ പവര്‍കട്ട്‌” ഏര്‍പ്പെടുത്തുമ്പോഠം വൈദ്യുതി (പധാന 
ങ്ങളായ വൃവസായങ്ങളുടെ മേല്‍ കൃടൂതല്‍ കട്ട്‌ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍, 
കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക്‌ തൊഴില്‍ നല്‍കാന്‍ കഴിയും. നയരൂപീകരണത്തിന്‌ 
അടിസ്‌ഥാനം നല്‍കഠന്‍ മഠ്രതമേ ഈ കണക്കുകുട്ടല്‍ ഉപകരിക്കു. 
അതേ സമയം വീടുകളിലെ ധൂര്‍ത്തോപയോഗങ്ങടം പീനല്‍ താരിഫ്‌ 
ചുമത്തി കുറക്കണം, ദീപാലങ്കാരങ്ങഠം പാടേ നിരോധിക്കണം. 
പ്രേഷണവിതരണനഷടം കുറയ്‌ക്കണം. ഓരോ യൂണിററ്‌ വൈദ്യ, 
തിയും പരമാവധി തൊഴില്‍ നല്‍കുന്നതിനും ഉല്‌പാദനം മാക്‌സി 
മീകരിക്കറുന്നതിനദുമായി ഉപയോഗിക്കണം. മേത്പറഞ്ഞ ആശയങ്ങ 
ളുടെ അടിസ്‌ഥാനത്തില്‍ വൈദ്യദൃതിയുടെ നിരക്ക” ആകെ ശാസ്‌ (തീ 
യമായ രീതിയില്‍ പറുനര്‍നിര്‍ണയിക്കണം. ഉപഭോക്‌തഠക്കളെ 
ദ്രദാഹിക്കരുക മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഇന്നത്തെ സ്‌ളാബ്‌ 
സ്രമ്പദായം മാറണം. ഉപയോഗിക്കാത്ത വൈദ്യമൃതിക്ക്‌ പണും 
കൊടുക്കേണ്ടി വരരുത്‌. അതുപോലെ ഒരളവില്‍ കൂടുതല്‍ ഉദാഹര 
ബത്തിന ഒരു വീട്ടില്‍ മാസം 100 യൂണിററില്‍ കൂടൃതല്‍--വൈദ്യമൃുതി 
ഉപയോഗിച്ചാല്‍ പീനല്‍ റേററ്‌ ഈടാക്കണം. വെളിച്ചം, ഫാന്‍, 
റേഡിയോ എന്നിവ മാ്രമേ അത്യാവശ്യങ്ങളായി കണക്കാക്കാവൂ. 
ബാക്കിയെല്ലാം സുഖഭോഗങ്ങളായി കണക്കാക്കണം. 








